inzynier - chemik 


przeżywszy lat 71, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia 10 kwietnia 1948 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w środę dnia 14 b. m. o godz. 11 przed poł. w kaplicy 
na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na które-to smutne obrzędy zapraszają stroskani: 


dzieci i rodzina. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA” 
JANA WOLNEGO 
Kraków, plac "Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


